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Pr P U B L IT C A T II E.‚ gr 
wigs LEESTEREN der STAD GRONINGEN vernomen hebbende, dat soms 
‚Ge Ingezetenen‘in den waan verkeeren, dat door de plaatsing van nieuwe 
à nommers aan dé gebouwen „ overeenkomstig de nieuwe verdeelitg dêr 
Afdeelingen , de oude letters en nommers vervallen zouden zijn ,en dat, } 
oge van dit verkeerd denkbeeld, hier en daar reeds eenige oude ‘tetters 
Ts uitgewischt of vernietigd zijn; doen te weten: ‚dat, door de bovén 
Rieuwe Hettering en nommering , de oudt Städs of inkwartierings-lettérs en 
Wijken en stctier thans nog niet’, maar eerst in het vervolg ‚ en wel: op | 
te bepalen en bekend te maken tijdstip , zullen komen té vervallen en 
künnen worden, terwijl de verponding-letters en nommers voortaan: be 
Zullen worden ; gelastende Burgemeesteren overzulks ‚een ‘iegelijk „ wien 
st aangaan, de oude letters en nommers die, hij verkeerdelijk togt heb= È 
er" Rewischt of overgewerwd, dezelve voor den t. September danstaande ; we | 
ard den vorigen staat aan zijne gebouwen tè plaatsen, bij gebrekg as É 
Ege ‘zal worden veroordeeld ín eene boete van één gulden, 5 Be î 
kde dad ei U 


t.kennisse_ va Î 
kelijk is. © 


. jeest MOB-R CS. | 
ed 5 Namens: Dêkelven: Wi L'o mm AM \Sperét, 
ONTVANGER-GENERAAL ; in*de Provincie Groningen’, berigt, de 'be=: 
bbenden , dat ten zijnen Kantte, als mêde ten Kantore van de Ónt- 
's Partikulier te Middelstum en Winschoten , verkrijgbaar is het berigt eener’ 
tatie ‘cot de te geidmaking van tachtig duizend stuks, of. tachtig millioenen 
Brin kapitaal schuldbekenténissen van’ het Antortisatie-Sijndikaat ;, à 4E pro 
E Mer, ingegeven ten gevolge van art. 35 der Wet van den 27 December 1822 
ze no. 59)’, en dat het Register van Inschrijving ‚ in deze “Negotiatie , 
N gut, Ore-Generaal. zal worden geopend » Op Maandag den eersten “ September 
SSten'op Vrijdag den een—en-dertigsten October 1823. - 
We roningen De Ontvanger=Gêneraal Yoornd,: 
Ne Augustus 1823. Se OE : 
NTV N EE ' eN ee ie s 5 8 Wu 
ida ANGER-GENERAAL , in. de Provincie Groningen „ ontvangen heb- 
Ì de Betaalsrollen van Intergst wegeiis; B Fgtochtén , over de Berste Zes maan | 
den. jare ‘1823 + ‘vet wittigd, hiervan de Belanghebbenden en roept dezelve 
U, uiterlijk binnen vier” haan den ‚ dE aan hen toekomeride gelden, met aver=- 
Seide de SE en Kaschrijving / Genel en ten Kan 
en | ntvangers-sPar is € Arrondis ì ni ‘En Win- 
ten, ce kann ge wangen: Ka ne dipingedam, Ca Win- 
tn „Groningen ’ 
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ee ed zulks te änen gebrui 
„te Gron bngen, den 21 Augusta’ Boa. 
‘Bergemisteren B. 1 he Rt 
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ro GEAN De OntvangereGeneraal, voornd, > 
opo Angestus 1825 7 "B U Ss CH 
d Bal COMMISSIE, 1of los Examineren der Leerlingen voor de Vatijnsche scholen 
Kd fien LER Eerd Oensdag den 3 September 1823, des voordemiddags. te 
Ahles” » cop dei ì Vertrekken van bet Raadhuis. Zij, die tot voornoemde 

Per. pla de di Staten te worden, moeten, vóór Dingsdag den 2 Septem-. 
ie Ewlensinst ed Schriftelijk verzoek daartoe, houdende tevens opgave van 
voed geplees en van bungen egenwoordigeh of laitsten Onderwijzer, benen 
seeds, an het betaalde schoolgeld-aan den laatsten Onderwijzer, indie= 
bij den ondergetekenden ; Secraris der Commisie. 
ed ok KA WIN TG EN & 


B eem Bn He Á 4 N ed 7 STE, Ka h er EE we 

Ee ekirtt, MADRID den 14 dugsstus.  t Ee 
ap Bentschap. meeft ‘alle personen ‚die niet Wegens misdaden in de gevange- 
Ris dent op vrije voeten doen stelfen, ‘Te Sarragoss3 heeft hétzelfde plaats ge 
vl ie th heeft zulks den Franschen Aldaar veel mioeite gekost, en hebben zij 

Sort Beschut moeten aanvoeren’, ò het graauw in bedrâng te houden. 

e Seyilier zouden, volgens een der dagbladen , sommige constitutionelen 

et Been id: gehad hebber , om, op de plaats del Ancarnation zich te vereenigen 

EK 4 GROnaire Ijederen te, zingen. Men had te Sevilien een. geestelijken , .Cé- 
EA d, diein de Cortès van 1820 gezeten had, in hechtenis genomen. 

t gouvernement heeft thans tijdingen uit Kadiz, vän den 8 dezer. De 
CN ‘dijne familte genieten ven goedeh Welstand. « 2 en. 
Fraach fregat, TAentis en de: Spaafische oorlogs-brigantijn Vengador zijn 
€ kanondeerbootet van Ferrol uitgeloopen, om voor de Corunna te gaan 

[die plaats aan den zeëkant te blokkeren. Jake dE 
DU rs CC HL AN D. 

4 KOBLENTZ den 9 Augustus. EE: 
Eeritge ‘dagën zin wij in de gelegenheid geweest: een duivenpost' te zien 
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Bman, igentijk. te zien afvliegen. Men had, námêlijk uit- Luik ,-36 duiven 
egen, Bezonden., mer verzoek dezelve op zekeren dagen. uur te laten uit- 
uk pied Onder deze duiven waren er 22, welke kortlings de reis van: Perijs naar 

Wen Pe Da hebbeú afgelegd. Het loslaten van:deze duiven geschiedde alhier, 
deli. voordlgheid. van vele aanschouwers , Op de Moeselbrug. De duiven stegen 
ne echts één Aanmerkelijke hoogte , waarschijnlijk, em haren terugweg te ZOe-. 
We e sloeg-den direkten weg naar Luik in, terwijl de overigen zich 


Alle 
arn Yerspreidden. Het is waarschijnlijk , dat eenige duiven.uit Ko* 
rin kader hea gelijken -tijde losgelaten werden, de postduiven in den begin 
Stkennen Ping gebragt hebben en den regten weg miet dadelijk hebben doen 


Pad 


Hij 


et: ie Ee berigten vit-Luik, zijn 2 der duiven, in twee en een half 

aprchen. Bern nreeromen., Het scliĳjnt, dat mèn te Luik het oogmerk heeft 

6 Withepen: Frankfort éen duiven-post op. te rigten, ten einde daar. mede 

Nen daar 6 schien denn koen: der Stants-papieten, te ontvangen, hetwelk 

See Ke GO en de gewore Kourtees :2al-kotinen ‘bekomen, 
ROO BR r TORTA NING TE EN 


“TONDö mw den 16 Aurustús. 
dagblad vas Courier act van tij 
de, ike an mede „die echter bij het algemeen 
U, naar: door her zui in Heb „hetzelve niet alleen door de oppositie-bla— 
Rix Het co mité zuivere ultra-blad The NeweTimes „ dapperlijk wordt ‘gehêkeld.” 
Rat Ì erigt tee van inschrijving, ten belroeve der coristitutigncle, Spanjaafden, 

Ri graaf 


% et ultra-ministeriële 
Dtieke stukken over 


& 


d tot tijd zoogenaamde 


Crediet genieten , en 


Î _ dat hetzêlve: esne gift van duizend’ pondén sterlings , Van den 
stam , ter vernièerdeFing ‘zijnet vorige tischrviëg s omtwengen basf e 
a EO 
Gelin à BARS den'19 Augüstuj, tT 
Yan pikte berekenen, was „-de uit Madrid medegedeelde tijdingen vân' het overgeven 
oo reiken de inscheping der Cortés is ‘ongegrond. “ Hèt ministerie had echter | 
- Vertrouwen opdit berigt gesteld, dat gedurende ‘24 uren de brandende 
Sina, ke „het. geschut voor het hôtel. der invaliden geplaatst zijn geworden „ ten 
dd ni ze belangrijke tijding , „zoodra. dezelve officiëel mogt bevestigd worden’ 
Ten ea den volke te verkondigen; ook te Madrid zijn de vreügdefeesten., welke 
Sen. drijven % reeds had verordend , vooreerst weder, afgezegd. De liber le bla | 
jen R de spet met deze.voorbarigheid en maken de karikatuur plaac Araiken 


Xn 


hac 


‚K. eee 
EN 1 


« 


an Irsertig op de misnoegde gezigten, die men thans in Parijs.zier. 
Wir de houdr het algemeen daarvoor, dat ons ministerie meer en meer het : 

Dar Een d hit 
Re. at 
pd. M 

Zoekt : « Te 

in, A t „Ama jz . . Ù EE f ; Te . 
“ EE dan: men ge geen was, med ‚bij den eersten stap ovér de Bidassoa vere; 
E Btugelan had omhêlsd , terwijt-tmen ttr ‘de wapens meet opvatten, om hen” 

Dd, ae abide het gevolg is, dat„op menige plaats, vooral ook te Ma- 
RT, n meer en meer door de gèloofslieden verwenscht worden, dan 


ë 







Eel 
de 


| gShwicen, met. 








zullen gemoeid worden. 










en „Poorzamen. 
À — In Katalonieg 


“voor 9 barailtons infanterie , 


Onderneming tegen, Spanje begint inte zien, én zulks wel  tijd- 

; tegen, Sp int inte zien, @n Zulks wel op. het tijd= 

die Onderneming volkomen. met Een gunstigen uinslag, schijne bekroond 
en is thans in de nabijheid van Kadix, hetwelk. alles bevar, wát ! 


Toen ‘werd men juichend ontvangen door de gefoofstieden’, 





Te “No. 68. 
COURANT. 


den 26 Augustus. 





immer door de constitutioneler. Door het regentschap te Madrid meende men 


wonderen te kunnen doen ; Snaar inderdaad heeft dit regentschap , de partijwoede 
faanblazende , zeer veel kwaads gesticht, en het is thans zelfs reeds zoo ver ge= 
“kemen’, dat hetzelve niet meer dan in naam erlkbad wordt, en maatregelen ge 


nomen én overeenkomsten gesloten worden, lijnregt strijdig met de bedrijven en_ 


‘decreten , welke hetzelve genomen heeft. De gevangenen, wegens staatkundige 
„gevoelens » 


worden ín onderscheiden steden , „ondanks alle tegenkanring van de 
onderhoorige gezagvoerders des regentschaps en van dit ligchaam zelven, doer de 


‚Fransche bevelhebbers „ in vrijheid gesteld, en willen de geloofsbesturen aan het 
graauw de kastijding en plundering van andersdenkenden vergunnen, zoo treedt 


de Fransche krijgsmagt tusschen beiden, om zulks te beletten, Het regentschap. 


indi Ô Bi ê hbe 
„Reemt een dekreer , dat alle eeretitcls, ambten, rangen, onder de constitutionele 
“tegering verkregen nut en van geenêr waarde zijn ; maar de Fransche geuerau,s 


de constitutionele Spaansche, bevelhebbers overeenkomsten , waarbij - 
an déze en derzelver’onderhoorigen het behoud van waardigheden en rangen 
verd KS kerde, doet de constitutionele militie in massa in der … 
ba én bepdalt , 7 










át zat vervolgd worden ;. maar van de Fransche zijde © 
wordt met Ballesteros eene overeenkomst. gesloten, dat de militie. vrijelijk kan 
naar his gaan-en bescherming en veiligheid, zal genieten. Het regentschap; ein- 
delijk stelt bij alles op den voorgrond, de vervolging van andersdenkenden , 
maar de Fransche generaal Afolitor. sluit met Ballesteros een/verdcag „dat, noch « 
deze „moch deszelfs onderhoorigen om ‘hunne geopenbaarde staatkundige gevoelens 
De regtzinnige geloofszaak alzoo, bij de Franschen voor 
het tegenwoordige genoegzaam nul geworden zijnde, wordt het gejuich bij de 
gîverbiddelijke geloofslieden ter hunner eere ook ‚nul, niet alleen, maär zien 
deze daarenboven in de Franschen eene hinderpaal tegen de bereiking van hun 
doel , hetgeen , zoo zij nog lang , half geloovig en half constitutioneel , wande= 
Aende in Spanje blijven, noodlottige gevolgen voor hen moet ‘hebber. De consti- 
tationelen: in Spanje, op hunne beurt, kunnen nimmer.òpregte vrienden der 
Franschen worden , zoo lang deze de geloofszaak maar eenigzins, al is het nu : 
niet ín hare volkomene regtzinnigheid, aankleven, en ook maar in de toekomst - 
dé heerschappij der geloofslieden te vreezen geven; met het gevolg , dat de con- 
stitutfgnelen steeds zullen blijven trachten het spel te winnen, waar aan Zij op 
den langen weg niet hebben te wanhoopen, Voeg hierbij, dat de verwoedheid 
tusschen de beide partijen in Spanje, na de komst der Franschen, niet af maar 
sterk toegeriomen is, en het wordt duidelijk , dat ons ministerie groote reden heèfc 
om over de Spaansche zaak bekommerd te wezen, zonder dat hetzelve nog het 
oog behoeft te slaan op de millioenen, die zij ons kost, ‘Het is dan ook zeer 
waarschijnlijk , dat men met het gouvernement te Kadix, waarvan de verovering 
Bt&eds een „Vraagstuk blijft, inderdaad tot schikkingen zoekt te komen, en dé mi- 
nisteriële bladen geven daarvan voorloopig iets te verstaaan , ‘daar «zij bij herha- 


ling verzekeren , dat.de gematigde partij in de Cortês thans ‘heerschende is en de 
‚Koning , ten gevolge daarvan , alle gewenschte vfijheid geniet. Men gelooft, dat 


niets meer, dan de waarborg van Engeland „vereischt wordt ;óp dat die schikkin= 
gen werkelijk tot stand komen. : 


— De hertog van Angoulême is den te dezer in Cordova aangekomen em - 
zoude den volgenden’ dag de reize near het hoofdkwartier van den generaal Bor 


esoult ;'in Porto Santa’ Maria, vervorderen, alwaar men Z. K. H. in den nacht 


tysschen den 16 en 17 Augustus verwachtte. 
“== Men heeft den last vaù Ballesteros aan de commandanten van Pampeluna eu 


San Sebastiaan, om het „megéntschap van Madrid te erkennen, aan derzelve be— 
velhebbers doen. teekomen'; zij hebben echter geweigerd aan dien last te ge= 





blijven de zaken , naar het schijnt, steeds in denzelfden toe 
stand. ; 8 : 
— De luatste berigten uit Madrid melden, dar, hoe zeer het garnizoen aldaar 
reeds sterk verminderd was, men genoodzaakt geweest is, om nog 3000 man af 
te zenden, deels naar la Mancha en ten deele naar Estremadura, ten einde de 
veiligheid der wegen en der gemeenschap met Andalousie te herstellen. 
N EE D E R L A N D E N. 
 SGRAVENHAGE den or dugastus. 7 
Men verngemt, dat, bij Koninklijk besluit, bepaald is, dat niet alleen op de. 
‘Gorselsche heide „ bij Zuephen, tegen den 15 der volgende. maand, een kamp, 
zal worden geformeert „onder de bevelen van den lui- 
tenant-genesaal -Cont-Heiligers „ mdar. daterook te. Turnhouten omliggende. streken „ 
tegen het voormelde tijdstip , zestien eskadrons -kavallerie en eene bacterij rijdende 
artillerie „ zullen komen kamperen, over welke laatste troepen de luitenant-gene= 
Yaa. Zip het bevel zal voeren, en onder dezen de gêrieraals-majoor Gignij en Duviyiere 
— Uit Brussel wordt gemeld, dat de Raad van State aldaar deszelfs werkzaam 


. heden heeft gestaakt , om die te hervatten in ’s Gravenhage. 


GRONINGEN den 25 Augustus, « 


«De ‘heugelijke geboortedag van Zijne Majesteit onzen geëerbiedigden Kóning is 
gisteren alhicr, met opregte belangstelling in dezen zoo zeer beminden Vorst, 


‘herdacht: en. met de gebruikelijke festiviteiten gevierd geworden: jd 
‘=- Uit Finsterwold wordt, d. d. ar dezer, het volgende gemeld 7 ‘Door de 
'stemgeregtigden’ in de gemeente alhier is, ter. vervulling van de vaatute, ver= 
oorzaäkt door het vertrek van dom. Z. Bouman, deze nominttie gemaakt: dom. 
“Abresch , predikant te Garmerwolde; Sannes, te Veendam ; Koppius , te Blijham ; 
Brouwers te Meede $ Huizinga, te Eexta; Mensinga, te Koevorden 5; Blaauw , 
‘te ‘Maartensdijk 5 Kramer, te Winschoten ; Staivinga, te Nieuwe Schans 3 Goemans 
te Stapelmoer ; Adema , te Oosterwijtwert; Warmolts, te Midhuizen ; Begeman , te - 
‘Siddeburen , en Sissing „te Lettelbert. pen 7e Ne : 
Den ar dezer is te. 
‘door het overlijden van dom. 
ten, gemaakt: dor. Sannes , 
Goeverneur „te Groningen ; 
Oortwijn, te Garsthuizen. 
° - ats _ . à ° . mmnstenntnnnntemenstemnstmssd ' 
GEBOORTE., HUWELIJKS- en STERFBERIGTEN. 

…** Den ar Augustus 1823 is, op den ‘Huize Ekenstein, voorspoedig beval 
ten van eenen welgeschapenen ZOON, de Hoog Wel Geborene Vrouwe CATHA— 
RINA ALBERDA VAN EKENSTEIN  gebì DE’ WENDT. bt EE 4 

\*,* Heden morgen, te’ 25 uur, verloste mijne geliefde Echtgenoote G. s. TEN 
BAVE , tot onzé droef hetd , van eene doode DOCHTER, 
Groningen — vk RO O0 GH U Ì S,' Pz. 
den oo Augustus 1823. ° A 


Heden verloste mijne hartelijk geliefde Bchrgenoote'J. L. VAN WAGENINGEN 


\ 


‚ Zuidwoek „, ter vervulling der vacature , veroorzaakt 
van Haagen, de navolgende nominatie van predikan— - 

predikant te Veendam; Muntendam , te Noorddijk ; 

‘Riedel, te Nóordlaren 5; Pezor, te Westerlee, en 


pe 


tee, 2 


4 $ 


* a 
é, ‚k . à . î 
Van eenen welgeschapenen ZOON. … ' 
Groningen dj B pe LA F A IL EE E‚ 


den 24 Augustus 1823. K 


‚2* Mijne dierbare Echtgenóote HINDERIRA ALBERTS KOERTS ‘is niet 
„meert eene- uittderende ziekte rukte ‘haar heden avond, te 7 uren, uit mijne 
liefde-armeit , ‘in’ deh ouderdom van 45 jaren en ruim 6 maanden, in het 27ste 
ván: onzen echit. Ík betreúr in haar eene teedergeliefde Vrouw, tmijne 4 Doch- 
ters.en Behuwd-Zoon eerie liefderijke en zeer zorgdragemde Morder. gak 5 
Stads-Nieuwe-Polder EE PB. ENGE LK E S. 
den, 19, Augustus 1823. _  /. ee Ean: 
"4e Heden oftving ik de treurigste tijding, dat mijn geliefden. Zoon G. J. 
KNOOP , 'Directèur en Administrateur van de Suiker«Plantagie LA SOLITUDE, 
op den 4 Jubi Îl:', nà eene kortstondige ziekte, te Paramaribo, in de Kolonie 
Surinamen , is everleden', in den nog jeugdigen ouderdom van ruim 27 jaren. 
 Dienende' deze ter kennisgeving aan familie en vtiendêa EN Ee 
“Groningen, . GE E S JE EK. K RR A M E R, 
„Wedw: j. p.: KNO OP. 


den 2j Augustus 1825. 


BN 


„ na Na eene ziekte van ruim 13 weken , overleed heden morgen te 4 uren , 


„tot “mijne droefheid , mijne geliefde Zustêr JANTJE KUIPERS, in den ouder- 

‚dom van 49 jaren en 8 maanden , waarvan door dezen kennis geef aan vrienden 
en bekenden: ’ 

Groningen L. K U I P E RS 

den 22 Augustus 1823. ee 4 dln rt 


Mevrouw de. Wedw. van den Heer en Mr. D. N. VANDER VEEN roept 
bij dezen op de PARTICIPANTEN IN pe SOCIETEIT vaN uÊT SLOGTERe, 


“ 
ê 


DIEP , om te compareren bij C. VAN DER NAP, in het Logement de Unie , te É 


Groningen, op Vrijdag den 29 Augustus 1823, des voordemiddags om 10 uren „ 
om, in plaats:van wijlen haren Eheman , een BOEKHOUDER van gemelde SOCIE- 
TEIT te verkiezen en aan te stellen , aan wien zij naderhand Rekening en Verant- 
woording kan. doen, en de STUKKEN en BLIJKEN , aan die «Societeit behooren” 
de 2 Oven te dragen. 


‚De ondergeteekende waarschuwd een ieder, om aan haar Zoon HARMAN- 


SUS REITZING , op haar naam , niets te Crediteren , zullende zij daarvoor gecne 
betaling doen. ” 

Weduwe K. REIT ZING. 
eder die iets te vorderen heeft van wijlen JURRIEN JANS MULDER , 
in evn in de Kiel woonachtig geweest, of van deszelfs Weduwe ELSJE JANS, 

aldaar nog wonende, wordt verzocht, daarvan vóór den. achtsten Septembet 
eerstkomende , opgave te doen aan Mr. A. MODDERMAN , Advoonat , wonende 
te HBogezand. 

…* Elk die iets schuldig is aan, of te vorderen heeft van den Heer J. D. 
STANT „ te Sappemeer woonachtig geweest, wordt verzocht daarvan, vóór den 
achtsten September aanstaande, betaling. of opgave te doen aan Mr. A. MOD- 
DERMAN „' Advocaat , wonende te Hoogezand. 

ed ZIN N A A.M pes: £ 


„ 


ON ING S 


„VERKOOPING ter Rolle van Geregreljke uitwinningen ; bij de Regtbank van. 


Eersten Aanleg , te Groningen ; 
Van eene BEHUIZINGE en TUIN, staande en gelegen te Oldehovt’, in het 


Arrondissernent ° Gröningen ‚ ‘ Gemeente. JOEEREs “Zuidzijde aan «de “stfaat , ‘ges! ï 


teekend no. 21 5 


‚ Gearresteerd als ontoerend Goed , ten laste van GERRIT KLAASSENS HOEK. 
SEMA , van beroep Daglooner, en JANTJE WIERTS MULLER ; an wo. 


: nende te Oldehove, als derde bezitters van gemeld Huis en Tuin. : 

Ten* verzoeke van JACOB FOLKERS, Landbouwer , wonende onder: 
ALDERT FOLKERS, Landbouwer, wonende te Kummerzijl; AALTJE F LKERS „ 
Nrouw van en ten dezen geautoriseerd: en geadsisteerd door. JAN :JACOR 
“ZINGA „ Landbouwer , wonende te Oldehove; DERK FOLKERS , gonder ‘b 
wonende te Saaxum; AAFKE FOLKERS , 
en geadsisteerd, ‘door JAN JANS EMMELKAMP , Koopman , wóne 
-KUNJE FOLKERS, Vrouw van en ten dezen geauthoriseerd en gesdindkee doot 
KLAAS ABELS KOOI, Landbouwer, wowende te Saazum,' en JAN JACOBS 
HUIZINGA, Landbouwer , wonende te Oldehove, in zijne. qualiteit al dte: over 
BOUKE FOLKERS , minderjarige Dochter ; zonder ‘betfoep , zijnde affen Kisjeren 
en Erfgenamen van wijlen GEERTRUID ALDERTS ; -Wednwe rorgi 
laatst gehuwd geweest aan KORNELIS DRENTH, en gewoond hebbeddtzeg ‘aver- 
leden te Saaxum, en voor welke Requiranten als LN occupges: Hr. HER: 
“MAN pe RANITZ., wonende. te ‚Groningen ; dn 
…__Bij Proces- Verbaal van den ecn - en -twintigsten Mei een duizend acht honderd. 
drie-en-twintig, van hetwelk, denzelfden dag, Afschriften zijn tèr hand 


teld aan den Heer D. H. pr VRIES, Griffier bij. het Vredegeregt van het: Canto. : 


Zuidhorn, en aan den Heer NIKEL "HENDRIKS, Schout vän. de Gemeente Ee 
“hove, hetwelk behoorlijk is geregistreerd , en op den zes -en - twintigstén M 
een duizend acht honderd drie -en -twintig ten Kantore van Hijpothekesr"te pe 
ningen, en Op den zevenden Junij, daaraanvolgende ter ‘Griffie van de Regrbank 
van Eersten Aanleg; zitting houdende te Groningen ‚ is overgeschreven. - 

‚De eerste afkondiging der Memorie van Lasten heeft plaats gehad. op. Vrijdag 
den vijf-en -twintigsten Jalij ecn duizend acht-honderd drie-en « «twintig, des 
voofdemiddags’ te negen: uren ter: Rolle van Geregtelijke alevlaningen , “bij 

gemelde „Regtbank. 

De voorloopige Toeschatting zal ols hekbedi op Vrijdag dee vijfen Septemt 
ber één-duizend acht-honderd drie-en-twintig, des. voordemiddags te negen 
uren , ter ‘Rolle voornoemd; zijnde het gearresteerde Goed gesteld op den prijs 
van vijfen eindig guldens. 

DE R A N 1 T Ze, 


si f , Mr. & H. 
ae ps … Proeureur, 
r. GERHARD JACOB KRISER , openbaar ‘Notaris; ter gesidentie van 
Groningen » Sedenkt, op Donderdag den 28 Augustus 1823, des avonds te zZéven 
“uren, ten huize van den Kastelein L„ vaN DER MOLEN, aan de Groote Markt, 
te Groningen, publiek, op Strijkgelds-Conditien , te Koop te presenteren : “1, 
‘Eene rojale KOOPMANS BEHUIZINGE, zijnde thans eenn KOEKBAKKERIJ » met 


een ruim PAKHUIS, groote KORENZOLDER, OPENE PLAATS en VRIJE; 


UITGANG ter. zijden, staande te Groningen, in de Nieuwe. Ebbinge-straat, 
Oostzijde , op de hoek van de Koren-straat , op vrij eigen grond, geteckend let 
ter-H, no. 209. II. Eene BEHUIZINGE , staande te Groningen ‚ in de Turftd- 


„ren=straat, Zuidzijde, geteekend detter C, no. 14, op vrij eigen grond; hiér 
over kan een gedeelte van het. Koopschat blijven staan, naar 5 ten honderd. Wm. dl 


„Een WONING , staande te Groningen „in de Slemender-straat , Oostzijde „ Eeteg- 
‘kend letter A, no. 265. IV. Een WONING, staande te Groningen „ in de Kleing- 
gang, aan het: ‘Schuitendiep ‚ Noordzijde „ op. vrij eigen grond, geteekend. letter 
O, no. Jo. V. Een WOONKAMER , naast bovenstaande, letter OQ, 10. 7E. 
VI. Een KAMER „ staande te Groningen „in de. Bleekers-gang, Westzijde, gated 
kend letter Z, no. 125. Om te aanvaarden op den 1 .November eerstkomende. 


De Bewijzen van Eigendom en. Conditien van Verkoop zijn te vernemen ten | - 
„Kantore van bovengemelden Notaris en laatstgemelde mede ten huize van Verkogp, 
… ** Op WOENSDAG en DONDERDAG , den 27 en 28 Augustus 1823 » tel 
door de ASSOCIATIE van Heesgn. 


kens des nademiddags te twee uren, zal, 
NOTARISSEN, te Groningen , ten huize van den Kastelcin VAN. DEN BERG »' te 
„Helpman, publiek worden Verkocht: een aanzienlijke partij WOLLEN en EERDE. 
„NEN MANUFACTUREN , bestaande in diverse LAKENS , KALMUK , DUFFEL 
“BAAIJEN, BOMBAZIJN , PAARSCHE en GEKLEURDE KATOENEN . BAP- 
TIST en WIT KATOEN, PAARSCHE, ROODE' en andere DOEKEN , 
SLAAUWBONT , HEMDE- en LAKEN-LINNENS en veel meer andere ak- 
“TIKELS- vaù dien aard, 
** Op DONDERDAG - èn VRIJDAG, den 28 en 29 Augustus 1823 , gal 
door de ASSOCIATIE van NOTARISSEN , te Groningen 


aân het Damsterdiep , publiek wordeu Verkocht: den GEHEELEN INBOEDEL NN 
bestaande in TAFELS, STOELEN, SPIEGELS, SCHILDERIJEN „ PORSE- 
LEIN, KOPER, TIN, LINNEN, “BEDDEGOED , ENZ. ; voorts etne: groote 


Hartij SMIDS. GEREEDSCHAPPEN ; ” bestaande in twee groote AMBOLTEN 2 


‘SPEERHAAK , BLAASBALG ,„:KOELBAK , VOORHAMER, en al 

rot Zoodarige Affaire geer Eg OREDAN als ‚mede ‘eene, groote: En er 
OUD: IJZER „eenige RIJTUIGEN en veel meer. andere” GOEDEREN, die De 
dan te voorschijn zullen worden gebragt. Te.bézien des Woensdags bevorens 
voor en nademiddags, van ro tot. 12 en van 2 tot 4 uren. ‚ Zuilende ge Smid 
Gereedschappen en IJzer de eefste dag worden Verkocht. 
door “de PASSOCIATIE VAN NOTARISSEN, ten huize van 
DENS, in Ket Muis de Beurs, aan de Vischmarkt, publiek worden Verkocht Ô 
eene uitmuntende sortering HAARLEMSCHE BLOEMBOLLEN 5 bestaagde in HIer 
ACINTHEN ,. TROSNARCISSEN „ vroege en late. TULIPANEN # RANUYr 
„KELS, ANEMONEN , KROKUSSEN , ENZ. ; waar van de Caiplogussen Ke 
Ae va R. J. ROOS, in de Heere-straat , zijn te bekomen. . 5 


“Op HET NIEUWE KERKHOF 


zal, ‘door een bevoegd BEAMBTE, op Vrijdag den 29 Augustus 1823 
morgens. te 10/ uren, publiek Verkocht worden: 
„UREN, POSTEN en PLANKEN , zijnde gebruike voor de & gering ‘alda: 

** Mr. VAN per PLAATS, Notaris te Leeuwarden, zal, "ten verzo € van 
Mr, váN DER VEEN , Procureut aldaar, op Zaturdagen den 30 ‘Augustus en 6 
September 1823 » telkens des, voordemiddags te elf uren, de zste Zitdag gên. hui- 
ze van den Kastelcin JAN. WADMAN , te Bergum, en. de. ak ten huize van den 


Kastelein AUKE WILLEM en DER VEEN, te ° Bergumgrdam, hij ke en 


Verhooggeld, publiek Veilen : 


Te GRONINGEN, bij de ERVEN ‘van de Wedw. A. Se HOITSEMA „in de Oude Beteringe sant‘, K, 0.6, Met al 


: … ** UIT DE HAND, tegen tanende November , TE KOOP : eene HED 


op ‘de hoek van de Heere-straat cn Karolie-weg ,. benevens twee KOREN A 


Ene * T. A. VN per BORGH, in de Oude Kijk-in. "e Jat=straat , KO 
‘de boog: ‚ heeft uit de eerste hand ontvangen : S 
\FIJTE GEMBER, het halve Nederlandsch, pons à 30 stuiv., bij de por 

perken voor dezelfde \prijs. a 


Vróuw van ef ter dezeh geautprisedtië: 


nde té gis cop ‘heden „differente ALLERBESTE. KWALITEITEN in voil 


‘heeft aangekregen „ 
tot nek prijzen verkoopt, 8 


Betr jKCoBS s 


commandatie ‚ beloefd ecne prompte behandeling. 


der Stad Groningen, ter vertaling, vertoond: Manuel de la bönne Compagrië 


8vo, 25 





0 R. Bak-Tarwe,per mudde f 5-7 5f GraauweErwt.pr.mud.f6 — zof: Turf, het 
| lak Zoode Dito , == = 4— oof Noordh. Kaas, 
d Rofge sees ee —_— en — 3-50} Leijdsche id. 


„Hever ,. 


4 ter instantie van, 
‘de GEMÁGTIGDEN van WILLEM BOLSMAN , voor derzelver Behuizinge 


pond, 5 gl. oo cs, — Haver, 41 pand, 2 gl. so cs.— Paardè-Hooi, per 


Op MAANDAG den r September 1823, voordemidda aps te IO ugen, ‚zal, 
den gan” TID+ 


PRIJS-COURANT DER EFFECTEN, op de Beurs te Amsterdam, dei aà zb 
“Werkel.Sch. 23 pc.473 2 485j WeenerObl.5 pc. - à- 


eene groote partij Ni we 
%Sijnd. r ser. 5pc.roo àroof Dito 2î — 39 à 395 |Id. (Nieuw)5 = and 


De BUITENPLAATS JAGTLUST, de belendende BOEREPLAATS, eef 
1o Bunders (27t Pondematen) , benevens eenige LOSSE LANDEN ; vo 
155 Bunders (420 Pondemaren) BOSCH , sraande en gelegen te Kuikhorne erf 
wouden , toebehoorende , en wat het eerste, gedeeltelijk het derde ent Ent í 
vierde «angaat, in gebruik bij den Heer en Mr. van HAER SMA, €? „ 
Najaar: aanstaande de Bosschen, eu Mei 1824'het overige vrij te uanvé 
uitgezonderd de Boereplaats en eenige Losse Landen, welke tot Petri 
1830 ‘niet huringe zijn bezwaard. Billetten ° te bekomen en Conditien cc B Lel 
bij den Notaris. 

** Binnen korten tijd staat publiek TE KOOP te ‘worden ved 
‘BEHUIZINGE , staande in de Turftoren=straat. Iemand inmiddels gene 
de dezelve UIT DE HAND TE KOOPEN, vervoege zich bij JAC 
CALCAR , aan Der A. 


















































BEHUIZINGE , aan het Ossemarkt, op.de hoek van de Markt-straat ste 
laatst bewoond doer wijlen Meêvrouw de Wedw. DRAPER. De gaen 
kunnen zich vervoêgen ten huize voornoemd. zä 
_** UIT DE HAND TE KOOP: cene BEHUIZINGE, voorzien van VE 
dene Vertrekken, zijnde meest behangen, waarin’ vele Commoditeiten , _M e 
HOF er achter, gelegen in het beste van de Stad, geschikt voor cen HA 
BURGER. ‘Te bevragen bij den DRUKKER DEZER. 
'** UIT DE- HAND TE KOOP: eene weldoortimmerde penvid 
bestaande uit drie Vertrekken, een Voorhuis en een Pakhuis of Stal, als 
een fraaije Tuin er achter, staande en gelegen in, de Nieuwe Boteringe S 
Er 54. Te bevragen bij den EIGENAAR en BEWONER van 
TE HUUR : een BOVENWONING , met cen vrije Opgang , voorzie 
‘Pur en Regenwater , aan de Noorder- haven ‚ op de hoek vân de Nieuwe 
in tJat-straat; om voort of op November te aanvaarden, Nader onderkak 
GERRIT van CALCAR , aan Der A. "4 
"“ TE HUUR, om voort of-op den r EE aanstaande te aanval 
een BEHANGENE ACHTER-BOVENKAMER. Te bevragen bij den Zeedd 
ger J. HESSÉ, voor de Heere-poort: « 
n Een BENEDEN.-WONING te HUUR „ tegen. den ï November aanst! q 


DERS, op de Laan. Te bevragen bij den DRUKKER DEZER. 


eene’ groote partij beste GM 


*n 
+ 


Daar er tusschen beiden Rina gebrek aan NIEUWE HARINGS is j 
heeft de ondergeteekende zijne order van toezending vefmeerdert ,. waar 


en -kierdoor de ‘NIEUWE HARINGS in hèt groot en 


T, 82. 
EE aan de Vischmarkt. 
en POORTMAN , in de Kikcin *Jat-straat, heeft op heden ontvg 

beste HOLLANDSCHE LIMOENEN en allerbeste HARINGS in. ‘SOOrten »‚ 

ders GEROOKTE ZALM, voor cen civiele prijs. 

** Bj}. B! BROEKEMA , aan de Lege Der A; zal op heden wordef 
slagt : “eene EXTRA PUIK-VETTE JONGE KOE, wegende plus min. 450, 
derlandsche ponden. 
> ** Bij C.:'MEKEL , voor aan in de Ooster=straat , Zijn als ia vorige ÂÀ 
besc BOONEMOLENS te HUUR 5 als mede té KOOP. …Á 


sEEFFECTEN 


JJ COÔHEN , JUNIor , in de Folteringe=straat „ letter C ‚no. 295, aard d 
bij deze, dat hij COMMISSIE TOT HET KOOPEN VAN STADS EN Li 
EFFECTEN HEEFT BEKOMENS3 dezelve is dus in staat om EX54 
HOOGE COURSEN TE KUNNEN BESTEDEN, Verzoekt gunst $ 


A EK RK ACR 


HE, 


»* J. GOMKENS heet den aa Augustus aan H. H. BURGEMEES ze | 


Code Kd la politesss , ‘des egards » du bon ton et de la bienstance, ge. édition 

“2 Bij}. ‚ COMKENS, is gedrukt eg is heden’ alom te bekomen: 1 À 
OOSTKAMD ‚ DE GESCHIEDENIS VAN JEZUS, een Leesboek voor Kindë 
wet een Kaartje Van: hete: inCin den smaak van- Hulshoff joze) 
cs. If. R. G. RIJKENS;, Natuurlijke Lees-leèrwijze , NIEUW Ag 
EERSTE LEESBOEKJE „ voorde ‘Statr eatagendined. 0 Este stukje , 
jeg» BF. 16mo, oztes. HL Dito, En cs. _Dito , ede 
zo Cs°° ‘V.' Dito, “gekleurd ’ 15 Cs. De a eenige en 
gen. omfrent het hier bij gaande Nieuw ee B en È STE LEESBOEKJE » 
Stad-“en Landjeugd, benevens eenige kk betrekkelijk de Nat 
re ‘gr. 8vo, 27E CS. 


4 Bij W. van BOEKEREN , te Groningen, is uitgegeven en alom. BG 
deg: HULPMIDDEL zor REDDING van MENSCHEN, urt-pe.-BÔ 
VERDIEPINGEN. van ‘EEN BRANDEND HUIS, Door G. BAKKER 
te roning gen, met cen Plaat. Prijs, 6o cents. 

** De Boekverkooper A. HAZELHOFF geeft uit, en is alom te pel 
GEMAKKELIJK LEBSROERJE , geschikt. naar de vatbaarheid van eerstb? 
nende Kinderen, door L. KROLL, Onderwijzer in de Stads Z 
Arngen-school te Groningen, De prijs is 10 cents. —— „Bij. pe zi 
nog voorhanden BESTE KAARTEN vAN SPANJE, ‚ FRANKRIJK, G 
LAND ; T URKIJE, ENZ. 





STAAT VAN DE MIDDENPRIJZEN DER. GRANEN EN ANDERE oBJEC 
… welke te Groningen, opde Markt vas den 19 dugustns 1823, idd hd 
alles naar Nederlandsche Maten en Gewigten. 
sm =5=75|Boter,. «. . . perf -o-40 dubb. vat ‚f © 
— =O 48| Steenkolen , 
„=O 40}. per hoed, 3 
vam O= 28} Hooi , pêr_ 
=o-as| so fB. 
—_0-25fStroo,. .«s 


“Wigte Dito ,. 








itte Dito, —_—=_—= 4 —oof Stolksche id., 





Gapst » ee se ete 3-00f Kundvleesch , 
Bogkweit, . . „== —3-50f Kalfsvicesch , 
poem 120 Schapenvl. =0 = 15} Moutwijn , 
Witte Boonen , === 0=0of Varkensvl., —o=25f pervat 
Groene Erwten, —=—== 6-50} Aardappel. per mudde —o - gof Genever id. + 
Oude Ropde Bak-Tarwe , weg. 74 pond. , per mud 5 gl. oo Cs. „oude witte Di 
oo pond 
J CRE MZE R 
LOHM A N» 











De Burgemeesteren der Stad Groningen: F. LL. 
Zer ordonnantie van Dezelven ; î Rs 
« 5 hmnee meen mer sent annen 
F STAD GRONINGEN hebben de Zetting: 
‘Brood en Boeksweiten-Meel heden bepaald, äls volgt: 5 
‘Het grof Rogen mood. van 4 ponden, for nz <55 pêr pond, fo — 8 
De grof Weiten - « bol , 5 neen, - O0 —; Fi 
— Fransche » ble De O0 10Î —; 
== Regel-wegge, «ee 73 „Or 10 ej 
— Holl. of Tarwen-bol, — 3 =O — OgE 
Het Boekweiten - „meel, NE EE 
. Groningen den 25 Augustus 1823. 
De, Birgemeesteren : F. EL JJ: C Rt 
E _ Namens Dezelven: R.- 
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Ween.Bànk-actf:_ 
Rest.uitg.Sch. .… fà 1 |Dito,. . 4 à Aand.Rots. 1oofl.”. 
RKansbitletten .…f 39} 40 |Certif: dito, af _à __}Dito,.. osofie. Pek, 
Schuldbek.v, - … [Obl.Metal.'5 —79 Wk 70}| Nap: Ceres 5: ‚pe.7 pi gd, 


à 


Dito, 2— Jan toofhror 
Amort.Sijnd.45—. à 
Loten v.dito, f - à 
Oblig. Rusì. 5pc.94% 
Russ. Inschr. 6—48 À 48f 


Idem 1820, 5 — 47, à 48 | de Resc. 5 f 


Spanje, 5j==6t à 63% Fr.Fonds.op *- Rr Ì 
Idem 1821,5 — ln 45% Pr.Ob.Lond.5 => 


Egt 
ke 





#5 
Ej:Loten v. dito, f 4o}h 42 |Id. oe Leen. à iss 2 k 
- 195à aoj |— Loterij 1804/18 3, Ë 
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